inżynier, | 


przeżywszy lat 56; po długiej i ciezkie} ehorobie opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 30 Czerwca 1904 r. 


Eksportacya zwłok odbędzie się w sobotę dnia X-go lipca b. r. o godzinie 4-tej po południu 
z domu pod L. 8, przy ulicy Karmelickiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na 


która pozostała rodzina zaprasza Krewnych i Znajomych. 


Msze święte 


odprawione zostaną dnia 3 lipea b. r. w kościele O. O. Kapucynów o godzinie 9 rano. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, Mikołajska 14. Druk W. Korneckiego w Krakowie 


